ZOFIA 


PRACOWNIK INSTYTUTU TECHNIKI JADRCWEJ A. G. H., B. WIEZIEN OBOZU KON- 
CENTRACYJNEGO W OŚWIĘCIMIU, CZŁONEK Z.B. 0. W.iD 


po długiej a ciężkiej chorobie, zmarła 29. III. 1968 r. 


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, dnia 2 kwietnia br. o godz. 15.15, 


o czym zawiadamia 


DYREKCJA, KOLEŻANKI, KOLEDZY 
INSTYTUTU TECHNIKI JĄDROWEJ A.G. H ' 
W KRAKOWIE 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
D. Z. 2215/68 — L-17 (3266) — 30 


Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


